Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 lutego 1991 r. zmarła w Szwecji po ciężkiej chorobie 
opatrzona św. Sakramentami 


Ś. 


EUGENIA 


UZERNIKOWSKA 


z domu ORKISZ 


emerytowany geofizyk, absolwent Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, członek tajnego 


nauczania 
Pogrzeb odbędzie się 27 łutego 1991 r. o godzinie 13.00 na cmentarzu w Boras w Szwecji. 


Msza żałobna za Jej duszę zostanie odprawiona w kościele św. Anny w Krakowie dnia 26. II. 1991 r. 
o godzinie 8.30. 


Pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, ZIĘĆ, WNUCZKA ORAZ BRAT Z RODZINĄ. 


